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തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ 


നമ്പർ 


PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 

TENDER NOTICES 


No. C8- 10975/2012/ MCT. 

19th December 2012 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
Performa are invited for the purchase of the General 
Medicine required for the Professor and Head , General 
Medicine Department, Govt. Medical College Hospital, 
Thiruvananthapuram . Tender should be subscribed Tender 
Number and addressed to the Principal, Govt. Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No . and details of Items - 236/2012 - Purchase 
of Duplex Compressed Air system and Vaccum System 
and Augmentation of Oxygen Delivery System in Medical 
Intensive Care Unit - 1 No. 
Cost of tender form (Inclusive of VAT ) : 

Original 1,575 . 

Duplicate — 788 . 
Last date and time for sale of tender form 
31 - 1- 2013, 3 p . m . 


Last date and time of receipt of tender form 
1- 2 -2013 , 2 .30 p , m . 

Opening date and time of tender - 1- 2 - 2013 , 
- 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala States Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 18 - 1 -2013. No 
other forms of remittance will be accepted . 

തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ജനറൽ 
മെഡി സിൻ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേ ക്ക് ആ വശ്യ മായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച 
ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ ദർഘാ സ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോ ളേജ്, തിരു വ ന ത പുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും - 236/ 12 
പർച്ചേയ്സ് ഓഫ്ഡുപ്ളക്സസ് കംപ്രസ്ഡ് എയർ സിസ്റ്റം & 
വാക്വം സിസ്റ്റം & ആഗ്മെന്റേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ 
ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ഇൻ മെഡിക്കൽ ഐ . സി. യു . - 1 എണ്ണം. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,575. 

ശരിപകർപ്പ് - 788. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 31-1- 2013 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 1 - 2 - 2013 , 2 . 30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
1- 2 - 2013, 3 മണി. 


Desired pipe diameter and approximate length of 
pipe for Air (22 mm - 70 M and 12 mm - 15 M ), 
Oxygen ( 28 mm - 90 M , 22 mm - 130 M and 
| 12mm- 85 M) and Vacuum (28mm -90 M and 16 
mm -210M ) 
All consumables which are being used in the 
desicators should be refilled to ensure the quality 
of the air supplied . 
Transportation , installation , testing, calibration and 
commissioning of all manifold system will be under 
the scope of the work . 
Adequate care should be taken to avoid the 
damage of paneling inside the ICU room and the 
work should be completed within the specified time 
limit. 
Sufficient isolation valves should be provided in 
order to avoid the total shutdown of the plant 
during maintenance . 
Color coding of the pipeline should be done as per 
any one of the approved standards. 
The warranty period of the entire system is for 
two years and the firm should give four periodic 
preventive maintenance during the warranty. 
AMC /CAMC rates should be quoted separately 

for a period of five years after the warranty period . 
Number of outlets required 


> Air 
> Oxygen 


A 


A 


A 


A 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി ഓർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷ 
കളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്രതങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്ത മല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 18 - 1- 2013 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

SPECIFICATION 
Providing pipelines using annealed copper 
(bearing ISI mark ) for supply of compressed air 
Oxygen and Vacuum . 
Translocation of compressors and accessories from 
the Neurosurgery ICU and Operation Theatre B to 
the specified area near Ward 2 . 
Necessary modifications should be done to 
combine these two units for making as a Duplex 
system . 
Translocation of the existing Oxygen Manifold 
system (6 x 6 ) in the Neurosurgery ICU to the 
specified area near Ward 2 and should be upgraded 
to a 12 x 12 system . 
The said manifold should be overhauled and 
serviced before translocation and replaced all worn 
out parts. 
Relocation of the vacuum system installed in the 
Neurosurgery ICU to the proposed site near ward 2 
and it should be upgraded to Duplex system . 
The vacuum system should be serviced and 
overhauled before translocation and installation . 


- 11 Nos. ( MICU ) 

- 50 Nos. ( Wards) 
> Vacuum 

- 25 Nos. ( Wards) 
» Humidifier with key pin plug - 25 Nos. ( Wards) 
> Ward vacuum unit with key pin plug - 25 Nos. ( Wards) 

Approximate cost — 10 Lakhs. 
Note : — The rate of the each outlet should be quoted 
separately so that the total expenditure can be adjusted by 
limiting the number of outlets , incase the total cost 
exceeds the estimated value. 


SCHEDULE 


| 1. 


2 . 


The period for which the rates to be in firm , 
One year. 
The rates should be inclusive of all taxes , 
otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 
concerned . 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 


5. 


Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


Medical College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011. 
Details can be had from this office on working hours till 
3.30 p . m . 

Tender No., Details of Item and Departments with 
Quantity — 237 /2012 — Infusion Pump — Paediatrics , O & G and 
| Paediatric Surgery - 16. 
Cost of tender form ( Inclusive of VAT ): 

Original - 1,050 

Duplicate = 525 
Last date and time for sale of tender form 
31 -1- 2013 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
1-2- 2013, 2.30 p. m . 

Opening date and time of tender - 1- 2 - 2013 , 
- 3 p . m . 


8 . 


9 . 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in - 100 Kerala -non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
Earnest Money Deposit ( one Percentage ) of 
the total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Government Medical 
College, Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 
Tenders Unsealed , Unsigned or submitted or 
submitted without superscription as specified are 

liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12. For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full Postal 

address of the tenderers & witness wherever 

necessary. 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specifications confirm 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of the each 

of the tenderers or his authorized representatives 

who may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working times. 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charge 
( 50) is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram, Kerala State , Pin - 695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 18 -1 - 2013 . No 
other forms of remittance will be accepted . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പീഡിയാട്രിക്സ് 
ഒബ്സ്റ്റടിക്സസ് & ഗൈനക്കോളജി, പീഡിയാട്രിക് സർജറി 
എന്നീ വകു പ്പു ക ളി ലേ ക്കാവശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടു കൂടി 
നിശ്ചിത തീയ തിക്കു മുമ്പ് പിൻ സി പ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പരും സാ ധ ന ങ്ങ ളുടെ പേരും 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റും എണ്ണവും - 237 / 12 - ഇൻഫ്യൂ ഷൻ പമ്പ്- 
പീഡി യാ ടിക് സ്, ഒബ്സ്റ്റടിക് സ് & ഗൈന ക്കോ ളജി, 
പീഡിയാട്രിക് സർജറി - 16 എണ്ണം. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,050. 
ശരിപകർപ്പ് - 525. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 31- 1- 2013, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 1- 2 - 2013 , 2.30 മണി. 

-- ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
1- 2 - 2013 , 3 മണി. 


No. C8 - 12897/2012 / MCT. - 

1st January 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
Performa are invited for the purchase of the following items 
required for the Professor and Heads, Paediatrics, 0 & G 
and Paediatric Surgery Departments, SAT Hospital, 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
Tender Number and addressed to the Principal, Government 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
- തുക ( 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
- ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ളഎല്ലാ 


17 . 


അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവ ശ്യ പ്പെട്ടു കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വി ലാസം വ്യക്ത 
മല്ലാത്തതുമായ മണിയോർ ഡറുകൾ നിരസിക്കു ന്ന താണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 18 - 1- 2013 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയി 
രിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്ന 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ 
അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസു 
കൾ യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


18 . 


19 


20 . 


TENDER SPECIFICATION FOR INFUSION PUMB 


1. 


Pump must be a volumetric infusion pumb for 
application of liquids in infusion and nutritional 
therapy 


KOR - rate (KVO ) 

a. Delivery rate > 10 ml/h= 3 ml/h 
b . Delivery rate < 10 ml/h = 1 ml/h 

c. Delivery rate < 1 ml/h = STOP 
On - line infusion function access to change infusion 
rate , bolus infusion and other infusion details 
without stopping infusion to patient. 
Clearly structured numeric keypad for easy user 
operation with locking feature to avoid accidental 
data entry & code protection . 
Infusion rate in terms of Dosage Calculation as 
per patient body weight. 
Ward identification & 9 drug name storage . 
Stand-by or pause function to interrupt infusion 
therapy 
Large LCD / TFT/LED display for infusion rate 
display as well as text display for alarm 
information. 
Automatic bolus reduction system during occlusion 
Pumb must trigger following alarm with LED 
indication & clear text explanation : 

a . Occlusion Pressure Alarm 
b . Volume infused Alarm 
c. Internal malfunction and Battery Charge low 

Alarm 
d . Pumb Door open alarm , Air alarm , KOR 

alarm , No infusion alarm , Free flow alarm . 
e. Alarm loudness control 
Double infusion rate entry to avoid wrong rate 
entry for highly critical department use . 


2 . 


Pump must be able to be used in IV pole & 
horizontal bed rail for 24 Hours a day, 365 days 
without interruption . 
Must be spring loaded peristaltic volumetric pump 
with or without drop detector option . 
Delivery Range 0 .1 ml/hr to 999.9 ml/hr. 


3. 


4. 


Must be able to accept any international standard 
IV set for pressure infusion . 
User selectable IV set type as per different 
manufacturer for accurate delivery . 


6 . 


7 . 


Delivery Volume Pre-selection 1 to 9999.9ml. 


8. 
9. 
10 . 


Delivery Time pre -selection 00 .01 to 99.00 Hrs. 
Delivery Precision + /- 5 % in recommended IV set 
User Selectable Bolus infusion Rate must be 
0 -999ml/Hr. 


26 . 


SCHEDULE 


11. 


1. 


Pre -Selectable bolus volume function up to 50ml. 
Intermitted bolus volume functions with volume 
and time programming. 
Rechargeable battery with back -up time of min . 
3 Hrs. 
Remaining Battery back -up time must be displayed 
in Hr: Min . 
2 Selectable occlusion pressure limits for different 
therapy application upto 2 bar. 
In -built air detector with following selectable range. 


The period for which the rates to be in firm , 
One year. 
The rates should be inclusive of all taxes , 
otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 
concerned . 


13. 


15. 


4 . 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


16 . 


a . 0 .01 to 0 . 3 ml Air bubble size 


b . 


0.5 to 3 .5 ml/h Air bubble flow rate 


6 . 


TENDER NOTICE 


Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in ` 100 Kerala-non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 


| No. C2/20022 /2012/ MCK. 


| 9th January 2013. 


7. Earnest Money Deposits (one Percentage ) of 

the total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Government Medical 
College, Thiruvananthapuram . 


8. 


Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted or 

submitted without superscription as specified are 
liable to be rejected . 


10. 


Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 


12. For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Water Still Unit to Government Medical 
College, Kottayam. 

Tende 

Tender forms can be had from this office on 
payment of 420 in Cash or by Money Order till 
5 -2 - 2013, 11 a. m . No other modes of remittance will be 
entertained . Those who require tender forms by post a 
sum of 40 will be added towards postage charges. 
Money Orders should reach this office at least 10 days 
prior to the closing date of tender sales. Cost of tender 
forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelops as " Tender No. C2 /20022 / 12 /MCK for the 
purchase of Water Still Unit" addressed to “ The 
Principal, Government Medical College , Kottayam - 8 
should reach this office on or before 5 - 2 - 2013 , 1 p . m . 
Tenders received late will not be entertained. The duly 
received tenders will be opened at 5 - 2 - 2013 , 2. 30 p . m . in 
the presence of the tenderers or their authorized 
representatives who may present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
during working hours. The undersigned reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason . 

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് വാട്ടർ സ്റ്റീൽ യൂണിറ്റ് 
വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ - 420 അടച്ച് ഓഫീസിൽനിന്നും 
5 - 2 - 2013, 11 മണിവരെ വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
പ്രത ങ്ങൾ തപാലിൽ ആവ ശ്യ മു ള്ള വർ 40 അധികം 
മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുൻപ് 

ലഭി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് പ്രത ത്തിന്റെ വില മടക്കി 
-- നൽകുന്നതല്ല. 

-- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനുമുകളിൽ “ദർഘാസ് 
- നമ്പർ സി2 / 20022 / 2012 / എം . സി . കെ . ഉപക ര ണ ത്തിന്റെ 

പേര് വാട്ടർ സ്റ്റീൽ യൂണിറ്റ് എന്ന മേലെ ഴു ത്തോടുകൂടി 
“ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം-18 ” 
എന്ന വിലാസത്തിൽ 5 - 2 - 2013 ഒരു മണിക്കു മുമ്പ് ലഭിക്കത്തെ 
ക്കവിധം അയക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം 
ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമോ ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കു 

ന്ന തല്ല. യഥാ സമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 5 - 2 - 2013, 
| 2. 30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 

-- വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിര സി ക്കു വാ നുള്ള അധികാരം പിൻ സി പ്പാ ളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


13 . 


Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenderers & witness whereever 
necessary. 


14. 


The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenders. 


15. 


Specifications of the items are given in the list. 


16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specifications confirm 
to the requirements in the tender notification . 


17. 


Tender will be opened in the presence of the each 
of the tenderers or his authorized representatives 
who may present at the time. 


18 . More details can be had from this office on 

working times. 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Principal. 


Government Medical College , 
Gandhinagar P. O ., Kottayam . 


(Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 
No. C1- 19851 /2012 / MCTCR . 26th December 2012 . 


Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of following items required for 
Medical College , Thrissur schedule noted against each 
tender. 


| St. 


Tender No. and 
Name of the Equipments 

with P. A . C . 


Name of 
Department 


No. 


1 113 /2012 - 13/MCTCR — Trinocular P athology 

Research Microscope — 17 ,00 ,000 
2 114/2012- 13/ MCTCR - Automated 

- Staining Machine - 6,00 , 000 
3 115/2012- 13/ MCTCR _ Research 

- Microscope - 5,25,000 
4 116/ 2012- 13/ MCTCR _ Slide filling 

Cabinet - 2,00,000 
5 117/ 2012 -13/ MCTCR - Accessories for do. 

| Cyto Centrinfuge - 3,50,000 
6 118 /2012 -13/MCTCR — Fully automated Biochemistry 

Clinical Chemistry Analyser — 22,00 ,000 
7 119/2012-13/MCTCR / Cold room for storing Central Lab 

reagents — 6 , 00 ,000 
8 1202012-13/ MCICR _ HPLC _ " 15,00,000 do . 
9 1212012-13/ MCICR - C -arm - 3,00,000 Gastroenterology 
10 122/2012 - 13/MCTCR — Paediatric Operating 
- Cytoscope Urethrotone = 20 ,00 ,000 Paediatric 

Surgery 


The tender forms and further details such as 
specification , general conditions etc. can be had from the 
office of the Principal, Government Medical College , 
Thrissur. Those who wish to get the tender form by post 
should send - 50 extra by Money Order towards Postage 
charge for each tender . 

- തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
- ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു ക ളി ലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ താഴെപറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
കമ 

ദർഘാസ് നമ്പരും ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 
നമ്പർ 

ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 

അടങ്കൽ തുകയും 
1 113/ 2012 -13/ MCTCR - ടൈനോക്കുലർ പത്തോളജി 

- റിസർച്ച് മൈക്രോസ്കോപ്പ് - 17, 00,000 
2 114/ 2012- 13/ MCTCR - ഓട്ടോമേറ്റഡ് 

- സ്റ്റൈനിംഗ് മെഷീൻ 6,00,000 
3 115 /2012- 13/ MCTCR - റിസർച്ച് 

മൈക്രോസ്കോപ്പ് - 6,25,000 
4 116 /2012-13/ MCTCR - സൈഡ്ഫ യലിംഗ് 

- കാബിനറ്റ് - 2,00 ,000 
5 117 /2012-13/ MCTCR - അക്സസറീസ് 

ഫോർ സൈറ്റോ സെൻട്രിഫ്യൂജ്- 3,50,000 
6 118/2012 - 13/ MCTCR . - ഫുള്ളിഓട്ടോമേറ്റഡ് ബയോ 

ക്ലിനിക്കൽ കെമിസ്ട്രി അനലൈസർ - കെമിസ്ട്രി 

22,00, 000 
| 7 119 / 2012- 13 / MCTCR - കോൾഡ് റൂം 

- സെൻട്രൽ 
ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് റീ ഏജൻസ്- 6,00, 000 ലാബ് 
8 120/2012 -13/ MCTCR - എച്ച്. പി.എൽസി. 

- 15, 00 ,000 
9 121/ 2012 -13/ MCTCR - സി.- ആം --- 

ഗ്യാസ്ട്രോ 
- 3,00,000 

എന്ററോളജി 
- 10 122/ 2012- 13/ MCTCR - പീഡിയാട്രിക് പീഡിയാട്രിക് 
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈറ്റോകോപ്പ് 

സർജറി 
യുറെതോടോം - 20,00,000 


- Cost of tender form: 
- Original - 2 , 730 for Sl. No . 1 , " 1 , 260 for Sl. No. 2 
and 7 , " 1 , 155 for Sl . No. 3 , 420 for Sl . No . 4 , 
- 735 for Sl . No . 5, - 3 , 465 for Sl. No . 6, 

2,415 for Sl. No. 8, " 630 for Sl. No. 9 , " 3,150 for 
Sl. No. 10 . 

- Duplicate = 1,365 for Sl . No. 1, " 630 for Sl. No. 2 
and 7, - 578 for Sl. No . 3 , " 210 for Sl. No. 4 , 
- 368 for Sl. No. 5 , " 1, 732 for Sl. No . 6 , S 1 ,208 for 
Sl. No . 8, " 315 for Sl. No . 9, S 1, 575 for Sl . No . 10 . 

Closing date and time of sale by M . 0 . 
25 -1-2013, 4 p . m . 

Closing date and time of tender sale by cash 
30-1- 2013, 4 p. m . 

Last date and time for receipt of sealed tenders 
31 - 1- 2013 , 1 p . m . 

Opening date and time of tender — 31- 1- 2013, 3 p . m . 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില : 

- അസ്സൽ ക്രമനമ്പർ 1- ന് - 2,730, ക്രമനമ്പർ 2 - നും 
7 - നും - 1,260, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് " 1,155 , ക്രമനമ്പർ 4 - ന് " 420, 
ക്രമനമ്പർ 5 - ന് - 735, കമനമ്പർ 6 - ന് - 3,465, കമനമ്പർ 
8 - ന് " 2, 415, ക്രമനമ്പർ 9- ന് " 630, ക്രമനമ്പർ 10 - ന് " 3,150. 

പകർപ്പ് - ക്രമനമ്പർ 1- ന് " 1,365 , ക്രമ നമ്പർ 2- നും 
7 - നും " 630, കമനമ്പർ 3 - ന് " 578, ക്രമനമ്പർ 4- ന് " 210, 
ക്രമനമ്പർ 5 - ന് " 368, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് - 1,732, ക്രമനമ്പർ 8 - ന് 
- 1,208, ക്രമനമ്പർ 9 - ന് - 315, ക്രമനമ്പർ 10 - ന് 1, 575 . 

ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും- 25 - 1-2013, 4 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം നേരിട്ട് വാങ്ങേണ്ട അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും 30 - 1- 2013 , 4 മണി. 


പട്ടിക 


ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 31-1- 2013, 1 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
31- 1- 2013 , 3 മണി, 


ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
ഉപകരണത്തിന്റെ 

- പേരും 


ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങളും കൂ ടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ളും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, 
എം . ജി . കാവ്- 680 596 - ൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ - 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് 
അധികമായി ഓരോ ദർഘാസിനും മണിയോർഡർ ആയി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


- 2 

3 


104/ 2012- 13 / എംസിടിസിആർ 

വിവിധ 
-- റീ ഏജന്റ് കിറ്റ് 

വകുപ്പുകൾ 
109 /2012 -13/ എംസിടിസിആർ വിവിധതരം ടി 
111/ 2012 - 13/ എംസിടിസിആർ 
റീ ഏജന്റ് കിറ്റ് 

-പത്തോളജി 
51 / 2012 - 13 / എംസിടിസിആർ - ഡിജിറ്റൽ 
മൊബൈൽ സി - ആം 

ന്യൂറോസർജറി 
50 / 2012 - 13 / എംസിടിസിആർ - സി - ആം 
- ഫ്ളൂറോസ്കോപ്പ് 

യൂറോളജി 


4 


Govt. Medical College , 
Thrissur. 


(Sd.) 
Principal. 


5 


TENDER EXTENSION NOTICE 


No. C2-18011/2012/ MCTCR . 


3rd January 2013. 


The last date fixed for the receipt of the following 
tenders have been extended as per the schedule noted 
again each tender to Government Medical College , 
Thrissur. Other terms and conditions remain same. 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 24 - 1- 2013, 4 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും- 31- 1- 2013, 4 മണി. 

- ദർഘാ സുകൾ ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും 1- 2- 2013, 1 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
1- 2 - 2013, 2.30 മണി. 


IEDULE 


| Sl. 
No. 


Tender No. and 
Name of the 
Equipment 


Name of the 
Department 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ - 50 
തപാൽ ചാർജ്ജ് സഹിതം മണിയോർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് തൃശ്ശൂർ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


1 
2 


Govt. Medical College, 
Thrissur. 


(Sd.) 
Principal. 


104/2012-13/ MCTCR --Reagent Kit Various 
109/2012 - 13/MCTCR — Miscellaneous do . 

items 
111/2012 - 13 /MCTCR — Reagent Kit Pathology 
- 51/ 2012 -13/ MCTCR - Digital Mobile 

- C-arm - Neurosurgery 
50/2012-13 / MCTCR - C - arm Fluroscope Urology 


TENDER NOTICE 


5 


No. S5 /13352/ 2012 / MCC. 


26th December 2012 . 


- Closing date and time of tender sale by M . O . 
24-1- 2013 , 4 p . m . 


Closing date and time of tender sale by cash 
31 -1 - 2013, 4 p . m . 


Last date and time for receipt of sealed tender 
1 - 2 - 2013 , 1 p . m . 

Opening date and time of tender - 1- 2-2013 , 2.30 p. m . 

The tender forms and further details can be had 
from the office of the Principal, Govt. Medical College , 
Thrissur-680 596 . Those who wish to get the tender form 
by post should send 50 extra by Money Order 
towards postage for each tender. 


Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Minor equipments to the Department of 
Ophthalmology , Government Medical College, Calicut, 
Kerala, India. 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Medical College, Calicut 
during working hours (Phone : 0495 -2350212 ). Tender 
should be superscribed with tender number as specified 
below . The tender should be submitted along with an 

agreement executed in Kerala Stamp Paper worth . 100 
- and Earnest Money Deposit @ 1 % of quoted price . 
Stamp Paper will be supplied to the firms outside Kerala, 
on request along with remittance of ` 150 by Money 
Order taken in favour of Principal, Medical College , 

Calicut. Specimen copy of the agreement is annexed with 
- the tender form. 


ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ താഴെ 
കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന 
തീയതി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 


Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned. Freight, 
Insurance , Loading , Unloading, Erection and Commission 
Charges and Installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees . 


The tender without required Earnest Money Deposit , 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable . Cheque , Draft, Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 

The tender will be opened as detailed below . Belated 
tenders will not be accepted . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒപാൽമോളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതി 
ലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത 
വിതരണക്കാരിൽനിന്നോമുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ടിതവുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തിസമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
( ഫോൺ- 0495 2350212). " 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകി യി രി ക്കു ന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർ ഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴി ക്കോട് എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അ പേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാ ത ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാ ർ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

- വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെതന്നെ നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


Sl . 


Tender No. and Items 

with PAC 


No . 


| 2 


S5 /19763/ 12/MCC — Titanium Surgical Instruments , 

Ophthal - 1 ,58 ,950 
S5/ 19764/12/ MCC - Steel Surgical Instruments , 

Ophthal — 68,000 
S5 / 19762/ 12 /MCC — Disposable Items, Ophthal 

S 1 , 52 ,500 
S5 /13352 / 12/ MCC - Disposable Items for RD 

Surgery - " 35,000 


4 


Cost of tender forms: 
Original — 416 for Sl. Nos. 1 to 3 , 312 for 

Sl. No. 4. 
Duplicate — 208 for Sl. Nos . 1 to 3 , 156 for 

Sl. No. 4 . 
By post - " 456 for Sl. Nos . 1 to 3 , " 352 for 

| Sl. No. 4. 


ക്രമ 


ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റെ അം 

- ഏകദേശ ചെലവും 


| നമ്പർ 


Closing date of sale of tender form by post — 14 -2 -2013 . 


- 


2 


- 


3 


Closing date and time of sale of tender form 
19 -2- 2013, 3.30 p . m . 

Due date and time for receipt of tender — 20 -2 - 2013, 11 a . m . 

Date and time of opening of tender - 20 - 2 - 2013 , 
11 . 30 a . m . 

Date up to which the rates are to be firm — 31- 3 - 2013 . 


എസ്5/ 19763/ 12 / എം . സി. സി. - ടൈറ്റാനിയം സർജിക്കൽ 

ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ് ഒഫ്താൽ - 1, 58,950 
എസ്5/ 19764 / 12/ എം . സി . സി . സ്റ്റീൽ സർജിക്കൽ 

ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ് ഒഫ്താൽ - 68, 000 
എസ് / 19762/ 12 / എം . സി. സി . --ഡിസ്പോസിബിൾ 

ഐറ്റംസ്, ഒപാൽ - 1,52,500 
- എസ് / 13352 / 12 / എം . സി . സി . - ഡിസ്പോസിബിൾ 
- ഐറ്റംസ് ഫോർ ആർ. ഡി. സർജറി, ഒപ്നാൽ 
- 35, 000 


- ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വിലാ 


അസ്സൽ - കമ ന മ്പർ 1 മുതൽ 3 വരെ ( 416, 
ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 312. 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The Brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty — minimum 2 years . 
4 . AMC and CAMC — Minimum 5 years. AMC and 

CAMC (rate to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary. 
5 . No advance payment will be made . 


പകർപ്പ്പ്രകമ ന മ്പർ 1, 2 , 3 ഇവ യ് ക്ക് 2008 , 
ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 156 . 

തപാൽ വഴി ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 3 വരെ - 456, ക്രമ 
നമ്പർ 4 - ന് 352. 


ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 19 - 2 - 2013, 3. 30 മണി. 


തപാൽവഴി ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി- - 14 - 2 - 2013 . 


ടെണ്ടർ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന തീയ തിയും 
സമയവും- - 20 - 2 -2013 , 11 മണി. 

- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 20 - 2 - 2013, 
11.30 മണി. 


Closing date and time of sale of tender forms by 
post - 24- 1 - 2013 , 3 p . m . 

Closing date and time of sale of tender forms — 
8 -2 - 2013 , 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
11- 2-2013, 4 p . m . 

| Date and time of opening of tender - 12 - 2 - 2013 , 
11 a . m . 


ടെണ്ടർ വില നിജ പ്പെ ടു ത്തി യി രി ക്കുന്ന അവ സാന 
തീയതി 31 -3 - 2013. 


നിബന്ധനകൾ 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം ( ത ന ത് ) 
- ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
2. ആവ ശ്യ പ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെല വിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിലേക്ക്താഴെ 
കൊടു ത്തി രി ക്കുന്ന ഡെന്റൽ ഉപക ര ണ ങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് നമ്പരും മേലെഴുത്തും 


ക്രമ 
നമ്പർ 


3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം നിർബന്ധം. 


1 


4. വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി, സമഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം നിർബന്ധം) 
നിരക്കുകൾ വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞ 
ടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല . 


എസ്/ 5622 / 12/ ഡിസിസി - പോർട്ടബിൾ ഡെന്റൽ 
ചെയെർസ് വിത്ത് കെയിലർ ആന്റ് എയർ 

കംപ്രസ്സർ 
എസ്/ 5623/ 12/ ഡിസിസി ഇൻട്രാ ഓറൽ ക്യാമറ 
എസ്/ 56 24/ 12/ ഡിസിസി - അൾട്രാ സോണിക് 
- സ്കെയിലർ യൂണിറ്റ്സ് 
എസ്/ 5625/ 12 / ഡിസിസി - ഓട്ടോക്ളേവ് (ഫുള്ളി 

ആട്ടോമേറ്റഡ്) 
എസ്/ 5626 / 12 / ഡിസിസി - എയർ കംപ്രസ്സർ, ലൈറ്റ് 
ക്യൂയർ യൂണിറ്റ്, സ്റ്റെറിലൈസർ ( ഹോട്ട് വാട്ടർ) 
ഇത്യാദി 


-- 4 


GovernmentMedical College , 
Kozhikode . 


(Sd .) 
Principal. 


- 
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TENDER NOTICE 


No. S -5622/ 2011/DCC . 


2nd January 2013 . 


അടങ്കൽ തുക 7 ,80,000. 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following Dental Equipments 
to the Government Dental College , Kozhikode. 


നിരതദ്രവ്യം - 


1 %. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


| Sl . 


അസ്സൽ ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 525, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 


- 420. 


Tender No. and Name of 

Items Superscription 


No . 


പകർപ്പ് ക്രമനമ്പർ 3- ന് 315, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 


210. 


തപാൽ വഴി ക്രമനമ്പർ 3 - ന് - 575, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 

470 . 
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- S / 5622 / 12 /DCC - Portable Dental Chairs with 

scaler and Air Compressor 
S/5623/12/DCC — Intra Oral camera 
S /5624 / 12 /DCC — Ultra Sonic Scaler Units 
S /5625 /12 /DCC — Autoclave (Fully Automatic ) 
S /5626 /12 /DCC — Air Compressor, Light Cure Unit, 
| Sterilizer ( Hot Water ) etc. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും (തപാൽ മുഖേന ) 24- 1- 2013, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും - 8 -2 - 2013, 3 മണി. 


ദർഘാ സുകൾ ലഭി ക്കേണ്ട അവ സാന തീയതിയും 
സമയവും 11- 2 - 2013, 4 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
12 - 2 - 2013, 11 മണി. 


PAC 7 ,80, 000 . 
EMD — 1 % of the total cost. 
Cost of tender form : 
Original - 525 for Sl No. 3 and " 420 for 

others . 
Duplicate — 315 for Sl. No . 3, . 210 for 

others. 
By M .O . only — 575 for Si No. 3 and 470 

for others. 


Govt. Dental College , 
Kozhikode 
Phone - 0495 2356781. 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICES 


No. S3 /1290/ 2012/IMCH . 


5th December 2012 . 


Sealed tenders are invited for supply of cleaning 
items, detergents etc . items in IMCH Medical College, 
Kozhikode-8 . List of item can be had from the office of 
undersigned during office hours any working days. 
Envelop containing tenders should be superscribed with 
tender numbers or indicated in the statements below and 
should be addressed to the Superintendent, IMCH , 
Medical College , Kozhikode - 8 , Kerala . Tender must be 
submitted is sealed cover. Tender will be opened on 
13 - 2 - 2013 at 12 noon in the presence of such of the 
tenderers or their authorized persons who may be present 
at that time. Late tenders will not be accepted . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശു സംരക്ഷണ 
കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ക്ലീനിംഗ് ഐറ്റംസ്, ഡിറ്റർജൻസ് 
എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ 
അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം 
ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 
സൂപ്രണ്ട്, മാതൃശിശു സംരക്ഷണകേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, 
കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരി ക്കേ ണ്ട തുമാ ണ്. 
ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതികളിലും സമയത്തും 
അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ 
അ വർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെ യോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 13 - 2 - 2013 -ാം തീയതി 12 മണിക്ക് 
തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, 
ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി. പി . ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College, Kozhikode, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 


അടങ്കൽ തുക 4,99, 300. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms, in which will not be refunded under any circumstances. 


The tenders should under take the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം): 

ഒറിജിനൽ 1,040. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 520 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 11- 2- 2013 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 12 - 2 - 2013, 5 മണി. 

- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31 - 12 - 2013 . 


The tender forms are not transferable charges , 
Postage stamp, Draft etc . will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % ( Rounded to next - 1) of the total cost of articles 
tendered for. The tenders not accompanied by sufficient 
EMD will not be entertained . 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ ( പവർത്തി സമ യത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വ യ്ക്കു ന്ന തിനോ 
നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Approximate Cost - " 4, 99 ,300 . 


DETAILS OF CLEANING ITEMS 


Cost of tender forms (including Tax): 

Original - 1 ,040 . 
Duplicate = 520 . 

If sent by Post postage charge — 50 . 
Closing date and time of tender forms— 11-2 - 2013, 
3 p . m . 


Sl. 
No. 


Name of Item and Specification 


Oty. 
Required 

(Nos.) 


- ( 1) 


( 2 ) 


| (3 ) 


6000 


1500 


Last date and time of receipt of tender forms— 
12 - 2-2013, 5 p . m . 


Date up to which the rates are to be firm 
31- 12 - 2013 . 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


Soap Toilet ( 100 gm ) 
Soap Carbolic ( 125 gm ) 
Soap washing ( 500 gm ) 
Toilet Cleaner (500 ml) 
Cleaning Powder (1 Kg) 
Stain Remover for Tiles (500 ml) 


1500 

600 
1000 
| 150 


Further details can be had from the office of the 
undersigned duly office hours on any working day. 


( 2 ) 


- (1) 

7 
8 


Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms, in which will not be refunded under any circumstances. 


Broom large (compound cleaning) 
Coconut Broom (200 gm ) 


3000 


9 


Grass Broom 


500 


The tenders should under take the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 


10 


Cob -web stick 


250 


11 


Latrine Brush 


500 


12 


Floor Brush 


500 


13 Mop with stick 

500 
14 Shaving Blade (razor blade ) 

20000 
15 Potassium Permanganate crystals (400 gm ) 120 


The tender forms are not transferable charges, 
Postage stamp, Draft etc . will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next - 1 ) of the total cost of articles 
tendered for. The tenders not accompanied by sufficient 
EMD will not be entertained . 


16 


Turpentine Oil (450 ml) 


100 


Approximate Cost — 1,82 ,435 


17 Liquid Soap (250 ml) 


600 


100 


300 


18 Nail Brush 
19 Soap Powder ( 1 kg ) 
20 Liquid Blue (200 mlbottle ) 
21 Benzalkonium Chloride 4 .5 % 

-- solution (Lysol ) ( 500 ml bottle ) 
2 Cockroach Killer ( aerosole 200 ml bottle) 
23 Wiper for floor Cleaning 


Cost of tender forms (including Tax ): 

Original— 416 . 
Duplicate - 208. 

If sent by Post postage charge - 50 . 
Closing date and time of tender forms — 10 -2 -2013 , 
3 p . m . 


100 


400 


100 


Last date and time of receipt of tender forms — 
11 - 2- 2013 , 5 p . m . 


100 


Date up to which the rates are to be firm — 
31-12 -2013. 


24 


Cypermethrin 1 % Chalk (Cockroach Chalk ) 

( stick ) 


Further details can be had from the office of the 
undersigned duly office hours on any working day. 


No. S3 /3166/ 2012/IMCH . 


13th December 2012 . 


Sealed tenders are invited for supply of Electrical 
items in IMCH Medical College, Kozhikode-8. List of item 
can be had from the office of under signed during office 
hours any working days . Envelop containing tenders 
should be superscribed with tender numbers or indicated 
in the statements below and should be addressed to the 
Superintendent, IMCH , Medical College, Kozhikode-8 , Kerala. 
Tender must be submitted is sealed cover. Tenders will be 
opened on 12-2 -2013 at 11 a . m . in the presence of such 
of the tenderers or their authorized persons who may be 
present at that time. Late tenders will not be accepted . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശു സംരക്ഷണ 
കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഐറ്റംസ് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന 
കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, 
മാതൃശിശു സംരക്ഷണകേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ 
ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയ തി ക ളിലും സമയത്തും അപ്പോൾ 
ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
12 - 2 - 2013 -ാം തീയതി 11 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 
വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, 
ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 


Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College, Kozhikode, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 


COSMOS OD 


1,82,435 . 


( 1 ) 


M10001101% . (. 1,824.35) 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിസഹിതം ) 

croquod 416 
bado , 208 


20 Torch (3 cell-Led Bulb ) 
21 Metal clad pin -3 pin 
22 Sunny bulb (Shadowless bulb , 32w /75v) 
23 Tube light 40w slim 
24 Extension cord with 3 point 
25 Emergency light portable with 2 tubes 
26 Frame for tube light 40w (only frame) 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MOQ10— 10 - 2 - 2013 , 3 oomi. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
w2010 - 11- 2 - 2013, 5 ml. 

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31 - 12 - 2013 


No. S1/6807 /2012 / IMCH . 


18th December 2012. 


കൂടു തൽ വി വ ര ങ്ങൾ പ്രവർത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തിനോ 
നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
Morjom . 


DETAILS OF ELECTRICAL ITEMS 


Name of Items and Specification 


Oty. 


Sl. 
No. 


Sealed tenders are invited for supply of 
Biochemistry reagents items in IMCH Medical College, 
Kozhikode -8. List of item can be had from the office of 
undersigned during office hours on any working days . 
Envelop containing tenders should be superscribed with 
tender numbers or indicated in the statements below and 
should be addressed to the Superintendent IMCH , Medical 
College , Kozhikode-8 , Kerala . Tender must be submitted is 
sealed cover . Tenders will be opened on 6 -2 -2013 at 11 a. m . 
in the presence of such of the tenderers or their 
authorized persons who may be present at that time. Late 
tenders will not be accepted . 


Required 
(Nos.) 

(3) 


(1) 


(2 ) 


1 


Sterilizer Coil 2000w 


2 


Sterilizer Coil 6000w 


3 


Bulb holder brass 


4 


Bulb 200w 


Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College, Kozhikode, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 


5 


Bulb 100w 


6 


Bulb 60w 


Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms, which will not be refunded under any circumstances. 


7 


Bulb 40w 


8 
9 
10 


Bulb for fog lamp 24v/70v 
Bulb for Laringoscope 
Halogen bulb with reflector 24v /250w 


The tenders should undertake the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply . 


11 Female socket for sterilizer round shape 


12 


Electronic choke 40w 


100 


100 


13 
14 
15 


3 Pin top P5 Amp 
3 Pin top 15 Amp 
Electric Bulb (CFL ) 20w 


100 


600 


The tender forms are not transferable charges, 
Postage Stamp, Draft etc . will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by VPP. 
Tender should be accompanied by EMD amounting to 1 % 
(Rounded to next . 1 ) of the total cost of articles 
tendered for. The tenders not accompanied by sufficient 
EMD will not be entertained . 

Approximate Cost — 18 ,74 ,855 . 
Cost of tender forms ( Including tax ): 

Original — 3,016 . 
Duplicate — 1,508 . 
If sent by Post Postage Charge — 50 extra . 


100 


16 Battery big size (long life) 
17 Battery medium size (long life ) 
18 Battery small size AA ( long life) 
19 Capacitor for ceiling fan 


500 


150 


SPECIFICATION 


| Sl. 

No . 


Name of product 


Qty. Required Pack size 

(Nos.) 


Closing date and time of sale of tender forms 
4-2-2013 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender forms— 
5-2 -2013 , 5 p . m . 

- Opening date and time of tender - 6- 2 - 2013 , 
11 a . m . 


Albumin 


72 


5x50 ml 


SAP 


4x6 ml 


CB 


4x50 ml 


TB 


4x50 ml 


Date upto which the rates are to be firm , 
28 -2 -2014. 

Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working day. 


Calcium 


2x50 ml 


Cholesterol 


5x30 ml 


Creatinine 


4x60 ml 


CRP 


50 ml 
10000 ml 


Glucose 


2x50 ml 


Phosphorus 
SGPT 


10X50 ml 


TP 


5x50 ml 


Urea 


10X50 ml 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശു സംരക്ഷണ 
കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ബയോകെമിസ്ട്രി റിയേജന്റ് സ് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്ര വെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം 
ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 
സൂപ്രണ്ട്, മാതൃശിശു സംരക്ഷണകേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, 
കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേ ണ്ട തുമാ ണ് . 
ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും 
അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ 
അ വർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെ യോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 6 - 2 - 2013 -ാം തീയതി 11 മണിക്ക് 
തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, 
ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി. പി . ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


Uric Acid 


5x20 ml 


Micro Protine 


50 ml 


ERBA Normal QC 


1x5 ml 


17 


Herba Excel Wash 


4x100 


18 


Multi Calibrator 


- 


100 


4x3 ml 


(4 ) 


No. S1- 7162/12/IMCH . 


18th December 2012. 


അടങ്കൽ തുക - 18,74,855. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിസഹിതം): 

അസ്സൽ - 3,016. 

പകർപ്പ് - 1,508. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 4-2 -2013, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 5 - 2 - 2013, 5 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയ തിയും സമയവും 
6- 2 -2013, 11 മണി. 

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി -- 
28 - 2 - 2014. 


Sealed tenders are invited for supply of Cover Glass 
(22 x 22 )- 1200 Box items in IMCH Medical College, Calicut-8. 
List of item can be had from the office of undersigned 
during office hours any working days. Envelop containing 
tenders should be superscribed with tender numbers or 
indicated in the statements below and should be 
addressed to the Superintendent, IMCH , Medical College , 
Calicut- 8 , Kerala . Tender must be submitted in sealed 
cover. Tender will be opened on 6 - 2 - 2013, 11 a . m . in the 
presence of such of the tenderers or their authorized 
persons who may be present at that time. Late tenders 
will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
| Superintendent, IMCH, Medical College , Calicut, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 


-- കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവർത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വ യ്ക്കു ന്ന തിനോ 
നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded any circumstances. 


The tenders should undertake the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply . 

The tender forms are not transferable. charges ; 
Postage Stamp, Draft etc . will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next 1 Rupee ) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 

Approximate Cost _ 1 72 ,000 . 
Cost of tender form ( including Tax) : 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) : 

അസ്സൽ - 416. 

പകർപ്പ് - 208. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 4- 2 - 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 5- 2- 2013, 5 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 6 - 2- 2013, 
11 മണി. 

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
28 - 2 - 2014 . 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവർത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവെയ്ക്കു ന്നതിനോ, 
നിർത്തി വെയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Original - " 416 . 

Duplicate — 208. 
If sent by post Postage Charge — . 50 extra . 

Closing date and time of sale of tender forms — 
4- 2- 2013, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender forms — 
5-2-2013, 5 p . m. 


Institute of Maternal & 
Child Health , 
Kozhikode. 


(Sd.) 
Superintendent. 


Opening date and time of tender - 6-2 -2013, 11a. m . 


Date upto which rates are to be firm — 28 -2 - 2014 . 


Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working days. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശുസംരക്ഷണ 
കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ കവർ ഗ്ലാസ് ( 22 X 22 ) 1200 
ബോക്സ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം 
ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 
സൂപ്രണ്ട്, മാതൃശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്-8, കേരളം 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ 
ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെ യോ , അവർ 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
6- 2- 2013 -ാം തീയതി 11 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകികിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കു ന്ന പക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് 
സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി. ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക - 72 , 000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


